久野 生 山 菜 ( こ ご み ) 放射 性 物質 濃度 検査 マッ プ ( 平 成 26 年 5 月 30 日 現在 ) 


@ 県 で は 市 町 村 と 連携 し 、 RC Ea 
@ 測定 結果 と 出荷 自粛 等 の 状況 に つい て 、 お 知ら せ し ま す 。 (市 町 村 ご 
@ 出荷 自重 要請 等 を 1 | う 国 の 基準 値 は 100 ベ クレ ル /Kkg と な っ て いま す 。 


jp っ 測定 済み 










〇 月 A 日 ラ 測定 日 
2 所 還 選 記 に 


rear 


うち 国 出荷 制限 
指示 、 県 出荷 
等 自粛 要請 対 
象 市 町 村 





秋田 県 


漠 値 5 
レル 







平成 24 年 5 月 7 日 
M 基準 値 超過 
(140 ベ クレ ル /kg) 






住田 町 


4 月 25 日 
基準 値 以 下 
(63 ベ クレ ル /k 









4 月 22 日 
基準 値 以 下 
(49 ベ クレ ル /kg) 





陸前 高田 市 


平成 25 年 4 月 26 日 
基準 値 超過 
(170 ベ クレ ル /kg 










し 、 県 
及 び 採取 の 自 を 要 計 育 し て いま す 。 


平成 24 年 5 月 7 日 : 花 巻 市 
平成 25 年 4 月 26 日 : 陸 前 高田 市 






